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Az amatőr azért fotografál, hogy örömet szerezzen. A fényké- 
pezés a témakereséstől egészen a kép albumbaragasztásáig csupa 
öröm s a kész album hasonlatos a jó háziasszony befőttjéhez, 
mely még hosszú idő multán is örömet szerez. Újra és újra 
elővesszük a régi képeket és együtt örvendezünk nézegetésük 
közben: , Nézd csak, a Jóska, amikor . . ." 

Mindehhez azonban okvetlenül szükséges valami: egy jó fény- 
képezőgép. S ha ezt a füzetet áttanulmányozzuk, kezdve az egy- 
szerűbb gépektől egészen a legnagyobb teljesítményüekig, figye- 
lembe kell vennünk azt, hogy a nagyobb teljesítmény egyálta- 
lán nem jelent ma már komplikált kezelést! 

A nagyteljesítményű gépek alkalmazási területe nagyobb mint 
az egyszerűbbeké, de ez még nem jelent nehézkesebb kezelést: 
fényerősebb objektivek, gyorsabb zárak, gyorsabb élesreállítás 
segítségével megsokszorozzák a felvételi lehetőségeket. 

Ha pl. egy nap alatt száz téma akad szemünk elé, úgy nagy- 
teljesítményű kamarával akár mind a százat megörökíthetjük, 
míg egyszerűbb géppel, mondjuk csak tizet, amelyeknél pl. a 
nap erősebben süt, az , áldozat" nem túl gyorsan mozog. De ez 
a tíz kép egyszerű géppel elkészítve is époly jól sikerülhet! 
Mindezek figyelembevételével kell tehát a gépek leírását átta- 
nulmányoznunk: minden egyes új gomb a gépen, a fényerő 
fokozása az objektivnél, tehát minden egyes technikai könnyítés 
azt jelenti, hogy a géppel új és nagyobb felvételi lehetőségeink 
vannak! 5 ezek a lehetőségek a nagyteljesítményű géppel igen 
könnyen használhatók ki. Ha talán a gép megszerkesztésénél 
nehézségekbe is ütközött pl. a zár kisebbé, az objektiv fény- 
erősebbé tétele, úgy ez csak a konstruktőröknek okozott nehéz- 
ségeket. Az Ön kezébe már a kész darab kerül s itt már a 
nagyobb ár és sokoldaluság egyszerű és biztos kezelést jelent 
fényképezés közben. 

Igy tehát hívek maradtunk jelszavunkhoz. Zavartalan örömet 
akarunk szerezni az amatőröknek, ami persze csak úgy lehet- 
séges, ha a technikai nehézségek gondjait a gép leveszi gazdája 
válláról. 


És ezt teszik a Zeiss Ikon kamarák. 


Tanuláshoz 


igen előnyös az egyszerű box-gép. Tekintettel arra, hogy 
ezek a szekrénykék szinte elpusztíthatatlanok, már egészen 
fiatal fiúk és lányok is nyugodtan kézbevehetik őket. 
Egyes Zeiss Ikon box-tipusok már olyan beállítási lehető- 
ségekkel és egyéb technikai előnyökkel rendelkeznek, 
melyek őket a közönséges box-típusok sorából kiemelik 
é: tulajdonosukat a fényképészet bizonyos finomságai iránt 
érzékenyebbé teszik, 

Így például a Box Tengor II.6X9 kettős expoziciók el- 
leni védőszerkezettel van ellátva — ez a konstruktív 
újítás azelőtt csak az egészen drága gépeken volt meg. A 
Box Tengor tulajdonosa egészen közeli felvételeket is ké- 
szíthet, mivel a beépített előtétlencsék segítségével egészen 
l méternyire közelítheti meg , áldozatát s a portré, állat- 
felvétel, csendélet stb. mégis tökéletesen éles lesz. 
Természetesen figyelembe kell vennie a  box-tulajdonos- 
nak az objektiv kisebb fényerejét és túl gyors mozgáso- 
kat sem szabad fényképeznie. De szerencsére van még 
Zeiss Íkon-film is, melynek segítségével a box-géppel is 
jó pillanatfelvételek készíthetők. 


A box-gépek műszaki leírása: 


Elpusztíthatatlanok — Kezelésük egyszerű — !/25 mp-es pillanat: és tet- 
szés szerinti időfelvételek — Csavarmenet drótkioldóhoz. 

A Box Tengornál: beépített előtétlencsék közeli felvételekhez -- 
Fényrekesz — Biztosító emeltyű akaratlan exponálások ellen — A 
Box Tengor II-nél mindezeken kívül még kettős expoziciók elleni 
védőszerkezet. 


Baby-Box P 
3x4 cm 8x6x5.5 emj/24dog  54/18  ........... 18.50 


Box-Tengor I 


45x6 cm 94x8x74 cem4ádbg 54 .......... mea As 
6x9 em Il5x105x74cecm57Og  54/2......... .. 27.— 


Box-Tengor II 
6x 9 "em alTh6 x 1055 xtÖVemfs 70 Tee 959 [2 Tee Seat 


Erabox 
a Box-Tengor I egyszerűbb kivitelben 
6x9 em IlI5xI05x74 cm525g 52/2 ... ....... 18.50 
Táskák, színszűrők a 31. lapon, további tartozékok érdeklő- 
désre. 

Hegyi templom a bajorországi Tegernsec közelében. Box. Tenzuü  6x9; fényrekesz 


1:25, 1 mp., középsárga szürő, napfény. 


Kulön családot 


képez a Nettar 45x6, 6x6 és 6x9-es kamarák nagyszámú Cs0- 
portja. Objektiv és: zársebesség tekintetében a legkülönbözőbb igé- 
nyeket kielégítik, úgy hogy az érdeklődő pontosan megtalálja azt 
a modellt, amelyre éppen szüksége van. E rendkívül népszerű ka- 
maratípus főelőnye a kényelmes lapos külső, mely a zsebbenhor- 
dást is lehetővé teszi. Zárt állapotban a gép finom részei teljesen 
védve vannak s egy gombnyomásra a kamara felvételre kész álla- 
potba ugrik. I 
Akinek a frontlencsével történő távolságbeállítás és a fényrekesz 
kezelése túlságosan körülményesnek látszik, az egyszerűen beál- 
lítja a távolságot és a fényrekeszt a skálákon megjelölt vörös por 
tokra 8 e ":kétpontbeállítás" segítségével valamennyi kép, akár kő- 
zelről, akár távolról fényképezünk, éles lesz. : . 


A Nettar műszaki leírásu: ; x 
Kiugró mechanizmus — Vázkioldó, mely megvéd a képek ,elrántásától 


Vörössel megjelölt kétpontbeállítás a fényrekeszen és a távolságbeállítóskálán 
mely éles képek készítését igen egyszerűvé teszi, A kétpontbeállítás atztíta 
megmarad, ha a gépet becsukjuk — Az I1:4.5 fényerejű objektivekkel € ke 
tott Nettar-kamarák kettős expoziciók elleni védőszerkezettel vannak ellátva vagi 
Elsőrangú objektivek, köztük a Zeiss Tessar 1:45 — Nagyteljesítményű 7: 


a. sé PE § , , a mt eleg d 9. : nag" 
rak, köztük az önkioldós Compur-zár — Optikai átnéző kereső — kb Hm 
összehajtható  brillantkereső számára, mellyel mellmagasságból fény pet 
tünk — Az 1:4,5 fényerejű objektívvel ellátott modellekhez  csavarme 


2 7 JROZLT sektivről 
színszürők kaphatók, melyeket a gép becsnkásánál sem kell az objektivrő 
vennünk. 


145 x6Piaő 


ve 


1-cug 


Hettar 4.5x6 em 11.4x79x14.3 cm/430 g 
515"€d/ (szász esett 


Nettar 1: 63 Derval-zárral 

Nettar" 1695 Telmaszárnal "A 591222 SE ES EKEE 

Nettar 1: 4.5 Telma-zárral 515 DE. zése 38.— 
515 Dki .SSESSEE 0 


Nettar 1: 4.5 Klio 00-zárral 


Novar 1:4.5-tel és kettős expoziciók elleni védőszerkezettel 


Nettar 6x6 em 135x723x145 em"510 g 
Nettar 1: 6.3 Telma-zárral 515/16€Ct..........  85— 
Nettar 1 :4,5 Klio 00-zárral SO s gagasosooo, UI— 


Novar 1:4,5-tel és kettős expoziciók elleni védőszerkezettel 516/16 7.— P-vel drágább 


Nettar ŐX9 em 155x8x4.2 cm;650 g 
Nettar 1: 6.3 Derval-zárral ala Cal naóso sen 99 
Nettar 1: 63 Telma-zárral 5152 Ct aza ára dák se 
Nettar 1: 4,5 Telma-zárral 515/2 Dt a szá et DOS 
Nettar 1: 4.5 Klio 0-zárral 5152 Dk Hz zén a. KBOSS 
Nettar 1 :4.5 Compur 0$-zárral 5152 Des ........ 170— 
Zeiss Tessar 1 : 45 Compur OSzzárral a 915/2Úeseátzétszs stee zá 


Novar 1:4,5-tel és kettős expoziciók elleni védőszerkezettel 515/2 7.— P-vel drágább 


Táskák, színszűrők, előtétlencsék a 31. 


516 13.— P-vel drágább. 


érdeklődésre. j 
A s §€-ü2i (2 


oldalon, további tartozékok 


Nettar 6x9; 

Fényrekesz 1:155; 
1/1000 mp, 

Lapos reggeli 

napsütés 

Zeis3 Ikon 

Panchrom film. 


Még többet tudnak 


a telvétel gyorsaságát és biztonságát illetően az Ikorta-csoport gépei. 
Hogy miért gyorsabb az Ikonta? Egy könnyed nyomás a kamara 
oldalán elkelyezett gombra és nemcsak a gép ugrik felvételi hely 
zetbe. hanem ugy ATETJÉ VE az optikai átnézeti SE KES is! 


Hogy miért nagyobb a felvétel biztonsága? Azért, mert az expo- 
nálás után egy MESZ tezét FNNTAKOdOCANA a lép és megaka- 


dálvozza, fr újra exponáljunk, mielőtt a filmet továbbítottuk 


volna. Ha tehát a feledékeny amatőr mégegyet akarna exponálni . 


ugyanarra a:filmre, úgy a kioldógombot egyszerűen nem tudja 
lenyomni. Tovább kell a filmet egy képkockányival csavarni 3 


csak ezután tud ismét exponálni, HOgy pedig azonnal. megláthas- 
suk. vajjon a filmre exponáltunk-e már. egy kis jelzőberendezés. 


van az Ikontára felszerelve. 
A nagy fényerő —- 1 : 3,5, mellyel a igztobb Ikonta rendelkezik — 


még gyenge fény mellett is lehetővé teszi pillanaikép készítését — 


viszont sportfelvételeknél a legrövidebb expoziciék-: :: megengedi. 


Technikai ajánlólevél az Ikontához : . 


Igen szilárd kivitel krómozott védőlécekkel — 1:3.5-g : 1a fényerő és ő 
1/500 mp-ig terjedő zársebességek —- Kettős expoziciók et: delem jelző. 
berendezéssel — Optikai kiugró kereső — Egyébként e ar összes elő- 


nyeivel bir. 
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(sszem 


Me. 


tam 


Ikonta 4,5x6 em  II.3x7.8x3.8 cm/440 g 


Novar 1:3,5 Compur 00-zárral SZIK ee et asttá 166.— 
Zeiss Tessar 1:3,5 Compur 00R-zárral 521 Ler ........ 230.— 
Ikonta 6x6 cm 13.5x7.8x4.5. em/540 g 

Novar 1 :4,5 Klio 00-zárral D2./NÓ SEK EZÉS TR NK 140.— 
Novar 1 :3,5 Compur 00-zárral 521/16 Fe ........ 180— 
Zeiss Tessar 1:3,5 Compur 00R-zárral521/16 ber ...... 235.— 
Ikonta 6x9 cm 15.5x81x4.3 cm/665 g 

Novar 1 :45 Compur 05S-zárral SZIJZETCSE AS ss re TSZ 
Novar 1:3,5 Compur 0$8-zárral SZTJZS RESZERE ale 166.— 
Novar 1:3,5 Compur 0SR-zárral SZIJ2ZEEcsraás sa 185.— 
Zeiss Tessar 1: 45 Compur 0$S-zárral 521/2 Ucs ........ 196.— 
Zeiss Tessar 1:3.5 Compur 0SR-zárral521/2 Lcsr ........ 260.— 


Táskák, színszűrők, előtétlencsék a 31. lapon, további tartozékok 
érdeklődésre. 


Ikonta 616; 

Zeiss Tessar 
1:3,5/7, 5 em 

Fényrekesz 1:8, 
1/100 mp, 


e, d 

A jó rendőr 
aki minden rossz motívumot könyörtelenül elkerget, az Ikoflex 
tükörretlex-készülék ragyogóan világos fénygyüjtő homályosüvegje. 
A beépített lupével is egészen a négy sarkáig vizsgálhatjuk meg a 
témát és a képhatárokat, mivel a homályos üveg egy gyüjtőlencse, 
mely az alsó részén mattírozva van. A négyzetes Ján énet nagy fel- 
vételi készséget eredményez, mivel feleslegessé teszi a ,hosszában 
vagy keresztben" töprengését. 
KEL ar aébités TEL ELEETE mesterműve az lIkoflex III., melynek 
automatikus berendezése valóban csodálatos. Ha azonban valaki 
— gyorsan mozgó motívumoknál — inkább szemmagasságból akar 
fényképezni, úgy az Ikoflex II[-on elhelyezett. nagy ssvan Albada-féle 
sportkereső"-vel dolgozik. E keresőnéls az. futontisran olgozó 
"parallaxis-kiegyenlítés hajszálpontos Kképelhatárolást eredménye ú 
közeli, mint távoli motívumoknál, Aki pedig egyformán ragaszko k 
a tükörreflex - típushoz és a kisfilmes fényképezéshez. az a 
Contaflex-ben leli meg altűükörreflex-kanrara legtökéletesebb típusát. H3 
ed mivel a kisfilmes amálőr. "ma már nagy előszeretettel készíti : ég 

ss felvételeket, igen jó szolgálatokat lesza S ÖSÁÉET E a beépít 
fotrcelektromos megvilágításmérő. ú 


íkoílex III; Zeiss Tessar 
1:2,83/8 em, 

Mány eelos 1:3, 1/7100 mp, 
világossárga szűrő, napsütés 


Az Ikoflex és a Contaflex műszaki leírása: 


Fénygyüjtő homályos üveg, az ideális motív-kereső. — A fényaknában beépített, 
felcsapható kereső-lupe van — Mélységélességi skála a beállítógombon — Kétpont- 
beállítás. 

Ikoflex I: 1 .:3.,5 fényerejű Novar-anasztigmát Compur-zárban — Keltős expozi. 


ciók elleni védelem. 


Ikoflex II:  Nagyteljesítményű, 1:35 fényerejű Zeiss Triotar- és  Tessar 
objektívek — A filmtovábbítás és a zárfelhúzás egymás kölcsönösen zárja, úgy, 
hogy sem kettős expozíciók, sem üres filmkockák nem fordulhatnak ció — Á 


fényrekesz és a zársebesség felvételi helyzetből könnyen leolvasható — Keret. 
sportkereső. 


Ikoflex III: Legnagyobb fényerejű Zeiss Tessar 1:28 — Beépített önkioldó 
— Egyszerű filmbehelyezés a filmszámlálóóra automatikus bekapcsolódásával — 
Leggyorsabb filmtovábbítás emeltyűvel, s ugyanez a mozdulat a zárat is felhúzta, 
úgy, hogy sem kettős expozíciók, sem üres filmkockák nem fordulhatnak elő — 
Jelzőszerkezet mutatja, hogy a gép töltve van-e, hogy a zár és az önkioldó fel 
van-e húzva — A fényrekesz és a zársebesség bármikor könnyen leolvasliutó — 
van Albada-éle sportkereső parallaxis-kiegyenlítéssel. 


Contaflex: 24 x36 mm-es kisfilm-méret 36 felvétellel egy kisfilm-tekerc - Be. 
épített fotoelektromos megvilágításmérő — A homályos üvegen mutu"cezó kép 
kétszer olyan nagy, mint a negatív mérete — A filmtovábbítás és a elhúzás 
gymással kapcsolva vannak, úgy, hogy sem kettős expozíciók, sem ?; film- 
pckák nem fordulhatnak elő. — Beépített önkioldó — Cserélhető Zeics-objekti- 
ik egészen 1:1,5 fényerőig — Fémredőnyzár, melynek legnagyobb sebessége 


1000 mp — van Albada-féle sportkereső. 


Ikoflex I 6x6 cm 14x8x7,7 cm/970 p 
Novar 1:3,5 Compur 00-zárral 850/16 Fe ......... 188.— 
Ikofílex II 6x6 cm 13.9x82x7,7 em/1000  g 

Zeiss Triotar 1 : 35 Compur 00-zárral OSZTON KÉ SHE see 278.— 
Zeiss Tessar 1 :3,5 Compur 00R-zárral HSDÁKS ILLAT , aa a SE EE 360.— 
Jkoflex III 6x6 cm 15x10x7,7 ecm/1020 g 

Zeiss Tessarl : 28 Compur 9 0SR-zárral  853/16 Pcsr......... . 605.— 


Contaflex 24x36 mm 
131x10.8x4,87/1220 g (A súly objektiv nélkül) 


Zeiss Tessar 1:28f—5 cm ADA szt a as GR 1200.— 
Zeiss Sonnar 1:2 f—5 em BOOJRZANNIE EKE ls s dé 1310 .— 
Zeiss Sonnar . 1:1,5 f—5 cm HGÜZLBE JT ager e öl a elase 1625.— 


Táskák, színszűrők, előtétlencsék a 31. oldalon, okjektívek és egyéb 
tartozékok a kisfilmes fényképezéshez külön érdeklődésre. 


A kép jobbra: Ikoflex II; Zeiss Tessar 1:3,5/7,5 em, Fényrekosz 1:8, 1/50 mpi napfény, 
Zeiss Ikon Panchrom film. 


12 


SUPER IKONTA FELVÉTELEK 


Nagy képméret, 
de kisfilm-előnyök 


Ez volt a Zeiss Ikon-gyár jelszava a Super 
Ikonta-modellek — megszerkesztésénél. A 
Nettar és Ikonta kamarák jól bevált 
alakja gondosan tovább lett fejlesztve és 
mindazokkal a finomságokkal felszerelve, 
melyek a technikai ajánlólevélben olvas- 
hatók. 

A , Super" szó a Super Ikontánál minde- 
nekelőtt a beépített és a távolságbeálli- 
tással automatikusan kapcsolt prizmás 
távolságmérőt jelenti. Ez pedig lehetővé 
teszi, hogy a távolságot bárz:ciy tárgyra; 
1 m-től egészen a végtelen:ir. villámgyor- 
san beállítsuk. De ugyanakiror azt i8 
jelenti ez, hogy a Super 77--:ta-objektí- 
vek legnagyobb fényerejét is :eljes mér- 
tékben kihasználhatjuk, m:r-i: a távol- 
ságmérő segítségével történő ":ajszálpon- 
tos beállítás feleslegessé teszi az óvatos: 
ságból történő  rekeszelést, A Super 
Ikonta 6x6-nál a távolságmérő , mérő- 
kereső"-vé lett kiépítve, ami azt jelenti, 
hogy a keresőt és a prizmás távolságmé- 
rőt a szem egyetlen ablakon át irányítja. 
A Super Ikonta 6x6 akciórádiusza külön- 
böző kiegészítőberendezések, mint pl. a 
Contameter közeli beállítókészülék, a 
II-es modellnél pedig beépített fotoelek- 
tromos  — megvilágításmérő segítségével, 
melynek, következtében ez utóbbi típus 
valóban csúcsteljesítménnyé vált,  rend- 
kívül kibővült, ami mutatja, hogy a 
kiugró-típusú: kamarák igen jól fej- 
leszthetők s belőlük sikerült kitenyész- 
teni azt a típust, mely a nagyobb kép- 
méret előnyeit egyesíti a  nagyteljesít- 
ményű kisfilmes konstrukciók tapaszta- 
lataival. í 
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SUPER 


IKONTA 


FEGVÉTELEK 


A Super Ikonta műszaki leírása: 


Kiugró mechanizmus — Beépített és az objektiv: 
beállítással kapcsolt prizmás  távolságmérő — 
Novar- és Tessar-objektívek 1 :2.8 fényerőig — 
Vázkioldó — Kétpontbeállítás. 

4,5x6 és 6x9 cm-es modellek : 

Optikai átnézeti kereső a  Novar-felszerelésnél, 
van Albada-féle sportkereső a Tessar-ral ellátott 
modelleknél — Keltős expozíciók elleni védelem 
— Teljesen automatikus kiugró mechanizmus (a 
kereső is felvételi helyzetbe ugrik) — Csavar- 
menet a szűrők számára, melyeket a gép becsu: 
kásakor sem kell levennünk. 
Kétméret-berendezés a Tessar-ral felszerelt 6x9-es 
Super Ikontánál: egy 4.5x6-os maszk segítségé- 
vel a 6x9-es géppel is készíthetünl 36 felvételt 
4,5x6 cm-es nagyságban. B 
Super Ikonta 6x6: Legnagyobb fény--eiű Zeiss 


Tessar 1:28 — A prizmás távolsá ;. mérő- 
keresővé lett kiépítve — A filmtov As "ESEN, 
zárfelhúzás egymást kölcsönösen K, UBI 
hogy sem kettős expozíciók, sem 8 urt 
filmkockák nem fordulhatnak elő. - mszám- 
lálóóra — Sín speciális keresők. litz-ki- 
oldó,  Contameter közeli  beállítók 50. ErE 
szére. 

Super Ikonta II 6x6: A fenti . nyökkel 
bír, de ezenkívül még fotoelektromos "negvilá- 
gBításmérő is bele van építve, melyné; :. iméres 
eredményét — bármely fényrekeszhez a hozzá: 
való megvilágítási időt és megfordítva — egvet: 


len pillantással felülről leolvashatjuk s a meres 
eredménye egészen a következő mérésig látható. 


Super Ikonta II 4.5x6 em 11.4x7.9x4.2 em/580 £ 


Novar 1 : 3.5 Compur 00-zárralt 531 Fc ., . .. P 280.— 
Zciss Tessar 1 : 35 Compur 00R-zárral SEHVÁLA Bo a a P 375.— 
Super Ikonta II 6x9 em 15.5x8.1x5 em/820 £ 
Novar 1 : 35 Compur 0S-zárral! 531/2 Fcs ... P 300.— 
Zeiss Tessar 1 : 455 Compur 0S-zárral 531/2 Ucs . . . P 345— 


Zeiss Tessar 1 : 3,5 Compur OSR-zárral 531/2 Lcsr . . . P 430.— 


Super Ikonta I 6x6 em 14.7x9,6x4.8 cm/990 £ 
Zeiss Tessar 1 : 2.8 Compur 0SR-zárrul — 532/16 Pcsr . . P 495.— 


Super Ikonta II 6x6 em 14.7x11,4-4.8 cm/1110 € 


Zeiss Tcssar 1 : 2.8 Compur 0SR-zárral 532/16 Pcsr . . P 710.— 
Táskák, színszűrők, előtétlencsék a 31. oldalon, egyéb tartozékok 
érdeklődésre 

! Optikai keresővel (Albada kereső helyett). 


Jobboldali kép; Super Ikonta 6xX6; Zeiss Tessar 1:2,8/8B cm, 
fényrekesz 1:5,6 1/25 mp., 2 db. 500 W-os Nitraphot-lámpa, 
Zeiss Ikon Panchrom-film. 
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ae. sem esee 


ve s. 


Mindenütt ott lenni 


feltűnés nélkül, állandó készenlétben, teljes biztonsággal: ez a 
Tenax-készenlét! Egy pillantás a kis zseb-Tenax kétpont beállítá- 
sára, a fényrekesz és a távolság skáláján megmutatja, hogy a leg- 
kedvezőbb beállítás 5,6 és 8 között, a távolság pedig 6 méter kö- 
rül van. S a gyakorlat rögtön megmutatja, hogy a mélységélesség 
ennél a beállításnál bámulatosan nagy: 3 m-től egészen a végte- 
lenig terjed. Ennek a csodás élességnek magyarázata a Tenax- 
objektív igen rövid gyujtótávolságában rejlik. 

Még feltűnőbb előnye a zseb-Tenax-nak a praktikus gyorsfelhúzó- 
szerkezet, mely egy kis ujjmozdulatra nemcsak a Compur-zárat 
húzza fel, hanem a filmet is továbbviszi egy képkockányival. 
Rendkívül elegánssá teszi a Tenax-szal való munkát az, hogy 
a , gyorsfelhuzás" közben a gép állandóan felvételi helyzetben, 
tehát a szemünk előtt marad. Felvételsorozatok készítésénél ez 
igen nagy előny. 
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A Tenax II, a zseb-Tenax idősebb testvére már az univerzális 
kisfilmes készülékek legelső sorába tartozik. A technikai ajánló- 
levélben felsorolt előnyök érthetővé fogják tenni a Tenax II elő- 
kelő helyét a kamarák ranglistáján. Ebben a Zeiss Ikon-készülék- 
ben szerencsésen találkozik a , gyorstüzelő"-rendszer (egy ujjal 
kezelhető gyorsfelhúzás) a legértékesebb, tizenhárompróbás kis- 
film-erényekkel: mérőkereső, 1:2 Sonnar-fényerő és cserélhető 
objektívek. 

A Tenax-szal 50 felvétel készíthető egy kisfilm-tekercsre, ami le- 
hetővé teszi, hogy témáinkat vázlatkönyvszerű nagyvonalúsággal 
válasszuk meg. Mindkét Tenax-készülék 24x24 mm-es képeket 
készít. Ez a képméret különösen alkalams kapás-felvételek készí- 
tésére, ami — olcsósági okok mellett — egyik főoka gyors 
népszerűségének. 


A Tenax szaki leírása: 

Gyorsfelhú: egyetlen ujjnyomás s a Compur-zár fel van húzva s ugyanakkor 
a film is tovíbbment egy képkockányival — A gép hátsófala levehető, ami gyors 
és biztos íilmbehelyezést tesz lehetővé — 50 db. 24x24 mm-es négyzetalakú fel- 
vétel egy "ilm-tekercsre —  Önműködő számlálóóra — Vázkioldó — Mélység 


élességi gyű 


Zseh-Tenu: ( "Tenax D: Novar-objektív 1 : 35 fényerővel és 3,5 cm-es  gyujtó- 
távval, ami igen nagy mélységélességet eredményez — Compur-zár, melynek leg: 
nagyobb sebessége 1/300 mp — Optikai átnézeti kereső. 


Tenax II: Bajonettfoglalat segítségével cserélhető  Zeiss-objektívek egészen 
1:2 fényerőig és 7.5 cm gyujtótávolságig — 1/400 mp-es önkioldós Compur-zár 
— Beépített távolságmérő, mely mérő-keresővé lett kiépítve: a kereső és a priz- 
más távolságmérő egyetlen ablakon át ellenőrizhető. A mérő-kereső a tárgyakat 
eredeti nagyságukban mutatja. 


Tenax I 24x24 mm 108x5.8x3.2 cm/350 g 
Novar 1:35 f—3,5 cm Compur 00-zárral 570/27 Fc ....P 198.— 


Tenax II 24x24 mm 127x66x36 cm 470 g 
Zeiss Tessar 1:28 f—4 cm Compur OSR-zárral 580/27 Pcsr P 515.— 
Zeiss Sonnar1:2 f—4 cm Compur OSR-zárral 580/27 Nesr P 635.— 


Táskák, színszűrők, előtétlencsék a 31. oldalon, egyéb objektívek és tartozékok 
érdeklődésre. 
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Tenax I. 

Novar 1:3,5/3,5 em, 
fényrekesz L:3,5 
1/25 mp, 1 db. 


500 W-os 
Nitiraphot-égő. 
e. 
Ti ! 
48 
"1 
Ér 1 
. 
md 
Tenax II. 


Zeiss Sonnar 

1: 2/4 mp cm, 
fényrekesz 1:4, 
1/25 mp., napwütés. 


Az éjszaka nappailá lesz 


A Coniax §[ 21536 mm — a legsokoldalúbb Zeiss Ikon kamara ---- 
számára valóban nem létezik lehetetlenség! A. Sonnar 1 : 1.5, mely 
a  leglényerősebb az összes, e képméretre konsiruált objektívek 
közt, még mesterséges fénynél is lehetővé teszi a legrövidebb ex- 
pozíciókat. Ma már nem ritkaság a színházak és varieték első so- 
raiból fényképező lelkes amatőr. Napfénynél viszont a nagy Con- 
tax-fényerő elképzelhetetlenül rövid megvilágítási időket tesz le- 
hetővé, melyek által még a leggyorsabb mozgásokról (pl. sport- 
versenyeknél) is borotvaéles képeket kapunk: a  Contax-fém- 
redőnyzár legnagyobb sebessége 1/1250 mp.! 


; 
De nemcsak a nagy fényerő nyitja meg az egész világot a Contax 
számára: a bajonettfoglalat segítségével 15 különféle objektív he- 
lyezhető be egy pillanat alatt a Contax-ba 9 különböző gyujtó- 
távolsággal. melyek a szerencsés képvadász számára lehetségessé 
teszik, hogy mindig a legkedvezőbb helyet keresse ki magának s 
onnan az esetenként legalkalmasabb gyútávú objektivvel a min- 
denkor legkedvezőbb képkivágatot megállapítsa A rövid gyútáv. 

1 nagy képszöggel párosul, panorámaszerűen fogja be a nagy 
érséget, míg a hosszú gyútáv hatásosan felnagyítva hozza közel 

ávolfekvő motívumokat. Néhány objektivnél igen nagy fény- 
vevo és szélső határu gyútáv egyesült egymással szerencsésen, 
at pl. a nagyképszögű Biogon-nál az 1:28 fényerő és" a 3.5 
cvs gyútáv, vagy pedig a hosszú gyútávú Sonnarnál az 1: 2.8 


fényerő és a 18 cm-es gyútáv. Mindezen előnyök mellett, melyek 
közt a mérő-keresővé kiépített prizmás távolságmérőt is meg kell 
említenünk, — különösen a színesre fotografáló amatőrnek — 
szüksége van még egy nagyteljesítményű és a kamarával egybe- 
hangolt megvilágításmérőre is, mivel a színes film megvilágítási ha- 
tárai igen szükek. 

A Zeiss Ikon kamarakonstrukciók megkoronázása ezek szerint te- 
hát.a Contax III 24.36 mm, melybe még fotoelektromos meg- 
világításmérő is be van építve. 

A megvilágításmérő kezelése rendkívül egyszerű: a film érzékeny- 
ségének beállítása után csak egy kis forgatás szükséges egy recé- 
zett gombon, hogy a mérőműszer mutatóját egy kis jelhez hozzá- 
igazítsuk s már le is olvashatjuk az egyes fényrekeszekhez szük- 
séges helyes megvilágítási időt s az eredmény a legközelebbi mé- 
résig állandóan újra leolvasható, tehát a fény egyenletességének 
ellenőrzésére is alkalmas. Még az is érdekes és említésreméltő, 
hogy a színes fényképezés az objektivek jóságának próbakövévé 
vált. Az elégtelenül korrigált objektívek ugyanis színes felvélelel[-- 
nél csak a negativ közepét világítják meg kielégítően, míg a 

lek már sötétebbek, mivel a színes film sokkal finomabban 

meg a különbségeket, mint a fekete-fehér. Most vált csak nyilv. 
valóvá, hogy a sok évvel ezelőtt konstruált Zeiss Tessarok és 5 
narok még teljes nyilás mellett is tökéletes fényelosztást és e! 

get biztosítanak az egész képmezőben. 


A Contax műszaki leirása: 


Contax II: Mérő-kereső:; kercső és prizmás távolságmérő egy ablakban egyesítve 
— Fémredőnyzár !/2-től 1/1250 mp-ig  — A zárfelhúzás a filmtovábbítással kap- 
csolva van — A készülék hátsófala levehető s helyére lemezadapter helyezhető, 
mellyel egyes lemez-felvétéleket készíthetünk — Beépített önkioldó 12 mp-ig 
szaladó óraművel — 15 Zeiss-objektiv 9 különféle gyútávval. A legnagyobb fény- 
erő 1:1.5, a. leghosszabb gyutáv 50 em — Sín a gépre ráhelyezhető tartozékok- 
hoz, mint speciális keresők, Contameter közeli beállító készülék. Vacublitz-kioldó 
stb. — — Messzemenő kiépítési lehetőségek a reprodukciós, lupe-,  mikro- 
fotográfiához, : 


Contax III: Ugyanaz, mint a Contax II, de ezenkívül fotoelektromos megvilá- 


gításmérő is bele van építve, melyen a helyes megvilágítási idő valamennyi fény- 
rekesz mellett közvetlenül leolvasható. 


Contax II 24x36 mm 


135x6.7x3 ecm/570 g. A súly objektiv nélkül értendő. P 
Zeiss Tessar 1:3.5 f— 5 cm 9.13 [ZNI E SOR Y SA ek 5. T10.— 
Zeiss Tessar 1 :28 f55 em 943/2API AREEES ses 820,— 
Zeiss Sonnar 1:2 ff: 5 em 513 ZENIT ESNNSESÉN Te áe ei 960.-— 
Zeiss Sonnar 1 : 1.5 £—5 em 0943 ZATALASARREN tette elé s a 1245.—- 
Contax III 24x36 mm 

13.7x7x3 eim/730 g. A súly objektiv nélkül értendő. P 
Zeiss Tessar 1 :35 (1—5 em ali te VZR gal A akk EÁ 1000. —- 
Zeiss Tessar 1:2.8 f—5 cm ELNE, TES e tél a s 1050.— - 
Zeiss Sonnar 1l:2 f-5 cm SRE ZAN a ss EE SRE 1 190.—- 
Zeiss Sonnar 1 : 1.5 f—5 cm EIELALSZRLRN CEE ag tagi VALT 


Táskák, színszűrők, előtétlenecsék a 31. oldalon, külön objektívek és egyéb tarlo- 
zékok a kisfilmes fényképezéshez külön érdeklődésre. 


A tuloldalt lévő kép: Contax; Zülns 
Sonnar L1:2/8.5 cm fényrekesz L:t, 
1/2500 mp. napsütés, Zeisn Ikon 
Pachrom-film 


A jobboldali kép: Contaxs: Zeiss sonnuar 


1:255 cm, fényrekesz I:í, 1250 mp.) 
niapsités 


na! 1-9 
950? 4 9, 


A felvételek jósága 


a pontos megvilágítással áll vagy bukik. 
S mivel a tekercsfilmre vagy kisfilmre 
készült felvételeket nem egyenként, ha- 
nem egész tekercsenként egyszerre hív- 
ják elő, különösen fontos, hogy a képek 
helyesen megvilágítva, harmónikusan áll. 
jarak egymás mellett, akár napfényes 
szabadtéri, akár hangulatos éjszakai mű- 
fénymotívumot . ábrázolnak.  Meggondo- 
landó továbbá, hogy a finomszemcsés 
egyrétegű fekete-fehér filmek, de még 
inkább a sszínes- és keskenyfilmezésnél 
használatos — fordítófilmek — megvilágítási 
határa igen szűk s így hajszálpontos 
megvilágítást kívánnak. 


Hajszálpontos megvilágítási — időket s 
éjjel és nappal egyaránt a Zeiss 0 [/ 
gyár . új fotoelektromos — megvilávii 
mérője, — az Ikophor. 


Az Ikophot műszaki leírása: 


Játszva kezelhető, akár egy kézzel is Ta 
fény-intervallumok előnyös felosztása kó ési 


körzetre: erős fénynél becsukott fedő 


fénynél nyitott fedővel használjuk C Ela 
fényt méri, amely a felvételi tárgyról jut rá 
A megvilágítási idő valamennyi  fényrekeszhez 


közvetlenül leolvasható és megfordítva. Á zati 
tási tabellákra vagy skálákra tehát nincs szül 
; rük. 


ség — A mérés eredménye egészen a következő 
mérésig leolvasható — DIN. és Secheiner.fokokra 
beállítható, összehasonlító táblázat amerikai 
Seheiner-fokokra és Weston-fokokhoz CGazbiz. 


tos váz, mely a műszert kártékony befolyások 
. . .. . a 5. 
mint pl. nedvesség ellen, tökéletesen Megóvia 


Ikophot 
a legmagasabb érzékenységű, megbízhuó (ti 
e . ., . e. gi 8 öss 0- 
elektromos — megvilágításmérő — izléses készenléti 
szenléti 


rokban. 


JESEZLÉS KSE E elet knees, talks P 76 
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Nagyobb örömet 


jelent a fénykép, melyet a vetítőkészü- 
lék a fehér vászonra varázsol. 


Ne mulassza el Önsemezt a fotográfiai 
élvezetet, mivel minden kisfilm-felvétel 
kihasználatlan, amíg nem adtunk rá 
alkalmat, hogy teljes szépségeit a nézők- 
nek vetítve bemutassa! 


Ha Üün kisfilmes készülékével színes fel- 
vételeket is szokott készíteni, úgy a Ve- 
títés . Önnek bizonyára nem újdonság 
már. nivel minden egyes kis színes kép. 
már kész pozitív, melyet néhány kéz- 
moz- dattal be kell helyezni a célszerű 
kis keretekbe, hogy előadásra készek le- 
gyenen. 

A 5c:izs Ikon-gyár az új Áviso II meg- 
szer.ssztésével megszabadította az ama- 
tőröxet a vetítés technikai nehézségei- 
től: a készüléket egyszerűen  bekapcsol- 
juk a hálózatba, akár egy közönséges 
lámpát s a célszerű diatovábbító-szerke- 
zet segítségével egyik képet a másik után 
mutatjuk be a legcsekélyebb fáradság 
nélkül. 


Az Aviso II kisfilmvetitőkészülék 
műszaki leírása: 


Objektív: tetszés szerint 10 vagy 15 cm gyutávú 
anasztigmát, mely a képeket egészen sarkukig 
tökéletesen — kirajzolja és -világítja — Helye. 
sen kihasznált 250 W-os lámpa — Dia-továbbító- 
szerkezet 5x5 cm külső nagyságú diapozitívekhez 
továbbító-aknával és filmvezetővel, két orsóval 
— Gondosan hűtött lámpaház — 2 m hosszú ká- 


bel. 


Aviso II 


273— pengő. Filmvezetővel 296. — pengő, 
Közelebbi adatok érdeklődésre. 
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Az eleven napló 


Amikor évekkel ezelőtt a 16 mm-es kes- 
kenyfilm-méretet megfelezték s így az új 
8 mm-es méretet megalkották, az amatőr- 
filmezés egy csapásra sokkal szélesebb 
alapokra került, A 8 mm-es keskenyfil- 
mezés legjobb úton van, hogy éppoly 
népszerű szórakozás legyen, mint a fény- 
képezés. Gondoljuk csak meg, hogy a 8 
mm-es filmméretnél 15 m film 4 percig 
szalad, ami már egy egész kis film! 

A filmezés mozgó fényképezés. 

Igy tehát mindazok a tapasztalatok é 
ismeretek, melyeket az amatőrfényképész 
a fotografálásnál elsajátított, a filmezés: 
nél is igen hasznosak. Ezzel szemben v-- 
szont a filmezésnél szükségszerűen goz 
dosabb  témameghatározás  írendezés!) 
újabb impulzusokat ad a keskenyfilnes- 
nek fényképészeti tevékenysége részére 


is. Így tehát ma már — hála a könnyen 
kezelhető  fényképezőgépeknek és kes- 
kenyfilm-felvevőknek —  sokezerre rúg 


azoknak az amatőröknek a száma, akik a 
foto e két ága közül, bár az egyiket talán 
intenzívebben művelik, de azért a másik- 
hoz sem lesznek hűtlenek. 

A kinotechnikai munkában eltöltött négy 
évtized tapasztalatai tették lehetővé a 
Zeiss Ikon-gyárnek, hogy a Movikon-K 8 
felvevőkészülékben valóban tökéleteset 
alkosson. Négy különböző sebessége van, 
8, 16, 24 és 64 kép egy másodpcrce alatt. 
Mindent egybevetve: a Movikon K 8-nak 
olyan technikai berendezései vannak, 
melyek segítségével az amatőr az összes 
követelményeknek meg tud felelni. 
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A Movikon-K 8 műszaki leírása: 


Zeiss Sonnar 1:2 1 cm gyujtótávval — Vilá- 
gos, tiszta kereső parallaxis-kiegyenlítéssel — Az 
élesreállítóskála a keresőben van: a távolság szá- 
mai végtelentől egészen 25 cm-ig a keresőben 
láthatók s rajtuk a beállítást egy mutató jelzi! 
Ennek segítségével egyszerre ellenőrizhetiük a 
képhatárokat és az élesreállítást, anélkül, hogy 
a gépet szemünktől elvennénk — Négyféle se- 
besség: §, 16 (normális), 24 és 64 kép másod- 
percentént —  Egykép-kapcsolás trükkfilmek és 
gyorsított felvételekhez — Erős óramű, mely egy 
felhúzésra 3.75 m filmet húz át — Önműködő 
berenaczés, mely 75 m után (amikor a film 
egyik i-le meg lett világítva) az óraművet leál- 


lítja - - A filmbehelyezés kazetta (innen a K 3 
elnevező:) — segítségével történik, ami lényeges 
egysze: "sítést jelent —  Üzemköltségmegtakarítás 
a ké:" ." végigfutó kettős 8 mm-es film haszná- 
lata 5. Egy tekercs 15 m előadásra kész fil- 
met z:. — Filmszámlálószerkezet és megvilágítási 


tábla : készülék hátán. 


Az otthoni 
mozielőadáshoz 


a legalkalmasabb a fényerős Favorit 8 
vetítőkészülék 8 mm-es filmhez. A csa- 
lád és a vendégek elragadtatásából látni 
fogja, hogy szebb meglepetéssel nem ked- 
veskedhetett volna, mint egy otthoni 
mozielőadással. 

A. Favorit 8 megszerkesztésénél a kons- 
truktőrök főleg azt vették figyelembe, 
hogy a legtöbb lakásban csak kis szobák 
vannak, a vetítőgépnek tehát már kis tá- 
volságra is nagy és ragyogóan világos 


képet kell adnia. Akinek azonban na- 
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gyobb helyiség is rendelkezésere áll, az 
a 200 W-os lámpával 6 m távolságról 
1.5 m széles képet kaphat. 

Bármely lakószoba néhány perc alatt 
átalakítható mozivá. A Favoritot természe- 
tesen csak egyszerűen be kell kapcsolni 
a 110 vagy 220 V feszültségű hálózatba. 
Egy praktikus táska a meglepően kicsi 
készülékhez lehetővé teszi, hogy barátai- 
nál vagy egyesületekben ís vendégszere- 
peljen. 

Ha pedig meggondolja, hogy ma már szí- 
nesen is filmezhet, úgy bizonyára tisztá- 
ban lesz vele, hogy semmi sem alkal: 
sabb arra, hogy az élet kedves p: 
korlátlanul átmenthesse a nem n/ 
vidám jelenbe, mint a két szövetst 
Movikon K-8és Favorit 8! 


A Favorit 8 mm-es filmvetitő műszaki 


Objektív:  ötlenecsés  anasztigmát, melvne 

ereje igen nagy: 1: 14. 1.8 em-es gyuitót : 
lehetővé teszi a lakásokban megkívánt li 
tési távolságot — 200 W-os lámpa K 
mesen kivehető és könnyen tisztítható filni 

tés — A film két nagy továbbítóhengeren m. 
át — Praktikus berendezés a vetítőkészíülék be- 
igazításához vagy ferdére állításához A mege 
hajtás szabályozható villanymotorral történii 
Egy darabból készült fémház — A 
krepplakk-bevonat elegáns — külsőt 
gépnek. 


sötétszürke 
kölesönöz a 


Favorit 8 33x25x175 em4kzy 
Alinar 1:1l4 f—18 cm 5508/6  .. P 441. 


Movikon-K 8 

Novar 1 : 28 f—1 em 550] H ....... P 393. 
Zeiss Sonuar 1 :2 f—1I em 5501 N .... P 495. 
Mindezeken felül u Zeiss Ikon-gyár természete: 
sen 16 mm-es felvevőket és leadókat is konstruált, 
sőt épen a legutóbbi időkben szerkesztették meg 
a Zeiss lkon laboratóriumokban a keskenyfil- 
mezés legújabb alkotását, az Ikophon han- 
vos-keskenyfilmfelvevő készüléket. 
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döl [d ".gal megjelölt táskák készenléti tokok, melyekből a gépeket fel- 
Bőrtáskák vétel közben sem kell kivenni. 


Melyik kamarához? j Szám j P J Melyik kamarához? Szám P 
Baby Box . ., . . . ] 1739/18 s.50/ Ikoflex hi. St 1780/165 42.50 
Erubox 6x9 cm . . .! 1739/2 9.— ] Contaflex . . . . , 1786/2 42.— 
Box-Tengor 4,5x6 cm 1739 9.— ] Super Ikonta e; vi 
Box-Tengor I 6x9 cm 1739/2 9.— I 4,5x6 em. . 17987 ge 
Box-Tengor II 6x9 cm 1739/2 9.— ]Í Super Ikonta [I 6x9cm. 1798/2 tő 30.50 
Nettur 45x6 cm . .] 1769 11.50 ] Super Ikonta I 6xó cm 1778/16 31-— 
Nettar 6xó em . . . 1769/16 11.50 ] Superlkonta ú ég cm. 1798/16 821 
Nettar 6x9 cm . . .] 1729/2181 11.50] Tenax[ . . e)  1716/27 j 29.— 
Teinubis 4S5x6em. . .] 1798" 27—.]! Teénaxeiin Tan ÉS 1717/27 43.— 
ontadxoem . . . 1779/16" 33.— ] Contax [I 
Ikonta 6x9 cm Séta 179872" 30.50 Tessar és Sonnar 1:2 1787/2" 40.— 
Ikoflex b. . . . .]) 1785/16" j 28.— Sonnar 1:1,5 . . . 1787/87  ] 42.— 
lkóllézat 1. a 1789/16" 28.50 ] Contax III 


j Tessar és Sonnar 1:2 1797/2" ÁS 
i Sonnar 1:1,5 . . . 1797/8" 44. — 
hd :ttur 515/2 Cd és Ct kamarákhoz 
9/2 sz. táska való. 
1 — világos, 2 — közép, 3 — sötét — Vörös, zöld, kék 
ziíinszűrő stb. színszűrök érdeklődésre ; 
szinszürők ft Rácsavarható kivitelben is szállítható más szám alatt 


kamarához? szám P Melyik kamarához? j szám w P 
x Bo ró 305/1 3.50 ! Ikonta 6x9 Tessar-ral / 321/1—31f 9.50 
6x9 em s a 307/1 6.50 ] Ikoflex [ . . . . .] 350/1—3 3.— 
Igor 4,5xb cm 307/1 5.50! Ikoflex II . . . . . ] 317/1—3 7.25 
ngor ! 6x9 cm 307/1 5.50 ] Ikoflex III. . 321/1—3 9.50 
nyor I 6x9 cm 307/1 5.5 Contaflex Tessar 1:? ,8 
és Sonnar I:2. . .] 323.1—3 10.— 
4,5x6 cm (1:6,3) ! 316/1—3 7.— Sonnar I1:1,5 . . .] 324/1—3 15.— 
4,5x6 cm (1:4,5) ! 350/1—3t 8.— ] Super Ikonta II 
N 6x6 cm (1:6,3) , 316/1—3 7.— 4,5x6 em . 350/1—31 3.— 
tt. óxb cm (1:4,5) !  371/1—3 12.— Super Ikonta II 6x9 cm 321/1—371 9.50 
Nettar 6x9em(1:6,3) 316.1—3 7.— ) Super Ikonta ésl 
Nettar 6x9ecmi(I:4.5) 321/1—3t 9.50 If óxócm , . . .! 322/1—3 10.— 
F Tedux [I 0 0.7. . AIEZNSSSZ/ 1 3.— 
ikonta 4$őxócm. . , 350/1—3t 8.— ! Tenax [ 0 , a 321/1—3 9.50 
Ikonta öx6$em. . . 371/1—3 12.— ! Contax II és TE 
lkontua  6x9 em A ! Tessar 1:3,5, 2,8 és 
Novar 1:4,5-tel . . 321/1—31 9.50]! — Sonnar 12, . . ] 323/1—31 10.— 
Novur 1:3,5-tel . . 373.1—3 12.— Sonnar 1:1,5 . . .! 324/1—3 15.— 
! 
Napellenzők A "-gal megjelölt napellenzők bajonettfoglalattal vannak ellátva. 
Melyik kamurához? Szám DP ! Melyik kamarához? ! Szám j P 
Nettur 4,5xb em (1:6,3) 128174 4— § kotes . 4 sm. 1281/5 4.— 
Nettar 4,5xo em (1:4,5) . 1281/7 6. § ikofléx Ma. Est 1283/16 7. — 
Nettar 6x9 em (I1:4,5) 1283/16 2.— 4 henüx Nan st 1284/21 8.— 
lkontu 4§,5xó cm. . . ) 1281/7 ST Ténax Úsz. 1283/16 7. — 
(konta 6x9 emft . . I 1283/16 7.— ; Contax Sonnar és 
Super Ilkonta [ ésíl I I "Tessar-ral . 1283/3" SM 
bxóem  , 28 ég 1283/16 7— 1 Contaflex Tessar-ral . 1283/9" 20— 
J ! Contaflex Sonnar- ral 1283/3" J16.— 


ft Kivéve Novar 1:3,5 


Etel sz tt 


Melyik kamarához? j Szám 
Nettar 4,5x6 cm. . . 437 
Nettar 6xó em . . . 437/16 
Nettar 6€x9 em . . . 437/2 
Ikonta 4,5x6 cm. . . 437 


Ikonta 6x6 cm . . , 437/16 
Ikonta 6x9 em . , . 437/2 


Zeiss Ikon film 


Zársebességek 


g hosszu Í rövid 
Zár 


Í időfelvételek 
Derval T B 
Telma T B 
Klio 00 (T) B 
Klio 0 (T) B 
Compur 00 — B 
Compur 00R] — B 
Compur0 5 — B 
Compur 0 SR — ; B 
Redőnyzár — B 


Tekercsfilm 6x9, óxóő és 45xó6ócmB2 . . . 


Contax-tekercs 541/2 sz. 36 fevételhez Z2áx36 sm 


Ráhelyezhető brillantkeresők 


j 19 1 Melyik kamarához? Szám J P 
9.— Super Ikonta II 
9.— 45x6cem . . . . .] 448/1 6.— 
9— ! Super lkonta 
Ede i és II 6xócm . .] 436/8 37.— 
SM ÓZE -Penaxáli vev ége ts 436/9 47.— 
Dzz Contaxs at sz tá e 436/5 37.— 


Egyéb táskák, előtétlencsék, szűrők, napellenzökt: és mindenféie tartozékok érdeklődésre 


! 
! Or:hochrom J Panchrom 
gi P 
ee a jÉVÉ ke3Ü 1.70 
vagy 50 felvételhez 24xz4d mm . . — 4.80 
máscdperc 


1725, 1/50, 1/100 

1725, §/5a, 1/ion (17125) önkio Idóval 

1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/es, 1/so, 1/100, 17175 önkioldóval 

1, 1/2, 1/s, 1/1o, 1/e5, 1/s0, 1/100, 1/1560 önkioldóval 

1 1/e, 1/5, 1/10, 1/25, 1/5o, 1/100, £/s00 

1, 112, 1/5, 1/10, 1/es, 1/50, 1/109, 1/2so, 1/5300 

1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, $/100, 1/2530 önkioldóval 

1, !/2, 1/5, 1/10,"1/2s, 1/50, 1/100, 1/2059, 1100 önkioldóval 


1/e, 175, 1/10, 1/25, 1/50 és 1/100, 1/e0o, 1/7500, 1/1000 
vagy 1125, 1/7950, 1/500, 1/1950 


Contax II, [II és Contaflex-nél önkioldóval 


A ,, T" nélküli záraknál a hosszu időfelvételek az e célra szolgáló drótkioldóval történnek 
e ee sszege szea güktttgktegmeEpkck TA zzz —e zzz tsznnzm 


ZEISS IKON AG. DRESDEN (IKON 


Felelős kiadó; Jurány Endre. 


Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon J 


KEN 2 ása a 


